Iohannis se spală pe mâini, după ce 
România a pierdut 3 miliarde de euro 


în procesul cu Gold Corporation 
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Cimpoi Adrian Ultima actualizare 01/02/2024 20 41.514 FMaipuţin deun minut 


Președintele Klaus lohannis a avut prima reacție, 
după ce s-a aflat că România pierde procesul Roșia 
Montana. lohannis a spus că el speră ca Guvernul 
“în înţelepciunea lui” să fi luat deja măsurile 
necesare și să angajeze firme de avocaţi. Surse de la 
Washington au declarat că România a pierdut 
procesul și ar urma să fie obligată să plătească 3 
miliarde de euro canadienilor de la Gold 
Corporation. 


»În primul rând cred că este bine să aşteptăm decizia, dar sunt 
sigur că Guvernul, în înţelepciunea lui, şi-a luat măsuri de 


precauţie, a angajat firme de avocaţi şi caută soluţii. 


Nu sunt parte a acestei chestiuni, dar sunt convins că la nivelul 
Guvernului se va face tot ceea ce este necesar.” a spus Klaus 
lohannis. 
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